Der Hybrldschaltkreis 27 12 ist ein dreistufiger gleichstrom- 
gekoppelter Breitbandverstarker in Emitterschaltung fur denf 
Frequenzbereich 40 MHz bis 800 MHz. 

Durch den Einsatz von H6chstfrequenz-strip-!ine-Transistoren 
mit einer Grenzfrequenz von etwo 2 GHz in Verbindung mit 
einer neuentwickelten Dunnfllmtechnologie sowie rechner- 
gestiitzter Scholtungsoptimierung werden u.a. eine Leistungs- 
verstdrkung von >23dB und ein Amplitudengong < 1 dB 
erreicht. Die Aussteuerbarkeit betragt 100 dBp,V. 

Der Breitbandverstarker ist ein universelles Bauelement so- 
wohl fur die Fernsehempfangs- als auch fiir die HF-MeOtech- 
nik. 
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Die bewdhrte Silikontauchumhullung gewdhrleistet den not- 
wendigen mechanischen und klimatischen Schutz der Schal- 
tung. 



Prinzipschaltbild 2712 




Erzeugnisnummer i 
Typkurzzeichen : 
Bestellbezeichnung : 

Bauform : 

Masse: 



4527.8-1269.41 

2712 

Hybridschaltkreis 2712 
4527.12 TB Fornn B1 

Form B1 TGL 29948/02 

ca. 3 g 
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Hinweise fur den Einsats des Hybridschoitkreises 

Bei der Montage des Hybridschoitkreises auf der Leiterplatte 
sind die Bedingungen nach TGL 34798 Pkt. 2 einzuhalten. Die 
Leiterzuge der Signalleitungen auf der Leiterplatte sollen kurz 
und die Masseflache groB ausgefuhrt werden. Auf die richtige 
Anpassung ist zu achten. Die Schaltung des Antennenverstdr- 
kers wurde speziell fiir den Einsatz in Mehrbereichsverstdrkern 
entwickelt. Durch Anderung der externen Beschaltung er- 
geben sich weitere Einsatzmoglichkeiten. 

Ein- und Ausgang des Hybridschaltkreises 2712 sind nicht 
Gleichspannungsfrei ! Zur Abblockung der Glelchspannung 
sind Ein- und Ausgang mit entsprechenden Kondensatoren 
zu beschalten. 



Anwendung ais Breitbandverstdrker 
C 1 , C 2 120 pF - -1 nF 




Als Drosseln kommen jeweils handeisubliche UKW-Drosseln 

(lOfJiH) zum Einsatz. Es ist gCinstig, mit anndhernd gleichen Pegeln zu arbeiten. 



Zur Unterdruckung von negativen Spannungsspitzen auf der 
Versorgungsleitung (z. B. durch Blitzeinwirkung) wird fol- 
gende Beschaltung vorgeschlagen : 



Anwendung als Kabelverstdrker 



Ucc iiber Kabel 




Anwendung als UHF-VersIdrker 

C 1 .C 2 4,7 pF 

C 3 120pF---1nF 

Li 1,5 Wdg ; 4 mm0, 0,5 CuL 

Ucc iiber Kabel 



Q. C 2 120 pF- ■ -1 nF 
C 3 1-*-4,7nF 
Ucc Kabel 




Bei Verdopplung der ubertragenen Kanale sinkt der Aus- 
gangspegel urn jeweils 3 dB ab. Auf anndhernd gleiche Pegel 
ist zu achten. 




Anwendung als MeSverstdrker 

Durch den groBen Ubertragungsfrequenzbereich, den gerln- 
gen Amplitudengang und die groBe zeitliche Konstanz ist der 
Hybridschaltkreis 2712 auch vorteilhaft als MeBverstdrker 
einsetzbar. Er eignet sich zr B. als Vorverstdrker fur Frequenz- 
zdhler zur Erweiterung des Eingangsspannungsbereiches. 



Abbildungen und Werte gelten nur bedingt als Unterlagen fur Bestellungen. Rechtsverblndlich ist Jeweils die Auftragsbestdti- 
gung. Anderungen vorbehalten. 
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